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असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 26 , 2016 / श्रावण 4,1938 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 26 , 2016 / SRAVANA 4 , 1938 


सं . 1869 ] 
No . 18691 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
(भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016 
का . आ . 2526 ( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण 
में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या । स्थापित भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द | रद्द होने की 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

तिथि होने हैं , अगर हैं , की संख्या वर्ष । तिथि 

और शीर्षक 


( 4 ) 


( 5 ) 


आई एस 6085 : 1979 


20 जुलाई । 
2016 


20 जुलाई 
2016 


आई एस / आई एस ओ 491 : 2002 
सिनेमा फोटोग्राफी - 35 मिमि चल 
चलचित्र एवं चुम्बकीय फिल्म - कटिंग 
और छिद्रण आयाम 
आई एस 1925 : 2016 बीड़ियाँ 
विशिष्टि ( चौथा पुनरीक्षण ) 


2 . 


20 जुलाई 
2016 


| 


आई एस 1925 : 1992 
(तीसरा पुनरीक्षण) 


20 जुलाई 
2016 


3732 GI /2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


आई एस 2071 ( भाग 1) : । 20 जुलाई 
1993 

2016 


2016 


आई एस 7749 : 1975 


20 जुलाई 
2016 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


आई एस 2071 ( भाग 1 ) : 2016/ आई | 20 जुलाई । 
ई सी 60060 - 1 : 2010 उच्च - 
वोल्टता परिक्षण तकनीकें भाग 1 
सामान्य परिभाषाएँ और परिक्षण 
अपेक्षाएँ ( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7749 : 2016 अखरोट - 20 जुलाई 
विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 

2016 
आई एस 7920 ( भाग 4 ) : 2016/ आई | 20 जुलाई 
एस ओ 3534- 4 : 2014 संखिय्की - । 2016 
शब्दावली और प्रतीक भाग 4 सर्वेक्षण 
नमूना चयन 
आई एस / आई एस ओ 8573- 9 : 2004 20 जुलाई 
संपीडित वायु भाग 9 द्रव जलांश के 2016 
परिक्षण की विधियाँ 
आई एस 13360 (भाग 2 / अनुभाग 1 ) : | 20 जुलाई 
2016/ आई एस ओ 293 : 2004 

2016 
प्लास्टिक - परिक्षण की पध्दतियाँ भाग 
2 परिक्षण बानगियों के नमूने लेना और 
तैयार करना अनुभाग 1 प्लास्टिक – 
ताप सामग्री के संपीडन सँचकन 
परीक्षण नमूने ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस ( भाग 2/ अनुभाग 7 ) : 20 जुलाई 
2016/ आई एस ओ 294 - 3 : 2002 2016 
प्लास्टिक – परिक्षण की पध्दतियाँ 
अनुभाग 2 परिक्षण बानगियों के नमूने 
लेना और तैयार करना अनुभाग 7 
तापस्थायी सामग्री की परिक्षण 
बानगियों का अन्तक्षेपण - छोटी पट्टियाँ 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 13360 (भाग 3/ अनुभाग 10 ) : 20 जुलाई 
2016/ आई एस ओ 1183- 1 : 2012 2016 
प्लास्टिक – परिक्षण पध्दतियाँ भाग 3 
भौतिक और आयामीय गुणधर्म अनुभाग 
10 गैर सेलुलर प्लास्टिक के घनत्व को 
ज्ञात करना - विसर्जन विधि, तरल 
पिक्कोमिटर विधि और अनुमापन विधि 
आई एस 13360 (भाग 3/ अनुभाग 11 ) : 20 जुलाई 
2016/ आई एस ओ 1183- 2 : 2004 

2016 
प्लास्टिक - परिक्षण पध्दतियाँ भाग 3 
भौतिक और आयामीय गुणधर्म अनुभाग 
11 गैर - सेलुलर प्लास्टिक के घनत्व को 
ज्ञात करना - घनत्व ढाल स्तंभ विधि 


NA 


NA 


N 


NA 


A 


NA 


NA 


NA 


NA 
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11 


NA 


NA 


12. 


NA 


13. 


NA 


14. 


NA 


15. 


आई एस 13360 ( भाग 3/ अनुभाग 12) : 20 जुलाई 
2016 / आई एस ओ 1183- 3 : 1999 2016 
प्लास्टिक – परिक्षण पध्दतियाँ भाग 3 
भौतिक और आयामीय गुणधर्म अनुभाग 
12 गैर - सेलुलर प्लास्टिक के घनत्व को 
ज्ञात करना – गैस पिक्नोमिटर विधि 
आई एस 13706 ( भाग 2 ) : 2016/ आई 20 जुलाई 

NA 
एस ओ/ आई ई सी 8650- 2 : 1997 | 2016 
सुचना प्रोघोगिकी - खुला अंतर संयोजन 
एसोसिएशन नियंत्रण सेवा तत्व के लिए 
नयाचार विशिष्टि: प्रोटोकॉल कार्यान्वयन 
अनुरूपता बयाँ (पीआईसीएस ) प्रदर्शन 
आई एस 13768 : 2016/ आई एस ओ 20 जुलाई 

NA 
3164 : 2013 मृदा -संचालन मशीनरी 2016 
- संरक्षी ढाँचे के प्रयोगशाली मूल्यांकन 
- विक्षेप -सीमांकन आयतन की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
| आई एस 13920 : 2016 भूकंपीय बल | 20 जुलाई 
के प्रभाव के अंतर्गत प्रबलित कंकरीट 2016 
संरचनाओं का तन्य विस्तार - रीति 
संहिता (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14820 ( भाग 1) : 

20 जुलाई । आई एस 14820 : 2000 
2016/ आई एस ओ 11146 - 1 : 2005 2016 
लेज़र एवं लेज़र संबध्द उपकरण - 
लेज़र बीम , चौड़ाई, अपसारण कोणों 
एवं बीम प्रेषण अनुपात के परिक्षण की 
पध्दतियाँ भाग 1 बिन्दुक एवं साधारण 
अबिन्दुक बीम (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14820 ( भाग 3) : 

20 जुलाई आई एस 14820 : 2000 
2016/ आई एस ओ/ टी आर 11146- 3 : 2016 
2004 लेज़र एवं लेज़र संबध्द उपकरण 
- लेज़र बीम, चौड़ाई, अपसारण कोणों 
एवं बीम प्रेषण अनुपात के परिक्षण की 
पध्दतियाँ भाग 3 वास्तविक एवं 
ज्यामितीय लेज़र बीम वर्गीकरण , प्रेषण 
एवं परिक्षण पध्दतियाँ के विवरण 
( पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 15223 : 2016 स्वचल 20 जुलाई 
वाहन - भीतरी फिटिंग - विशिष्टि 2016 
(पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15256 (भाग 2 ) : 

20 जुलाई । आई एस 15256 ( भाग 2 ) : | 
2016/ आई एस ओ 11568- 2 : 2012 2016 | 2011/ आई एस ओ 11568- 2 : 
वित्तीय सेवाएँ – कुंजी प्रबंधन ( खुदरा ) 

2005 
भाग 2 सममित विकुट , उनका मुख्य 


20 जुलाई 
2016 


16. 


20 जुलाई 
2016 


17 . 


NA 


18 . 


20 जुलाई 
2016 
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19. 


NA 


NA 


20. 


आई एस 15671 : 2006 


20 जुलाई 
2016 


21 . 


| 20 जुलाई 


NA 


NA 


N 


NA 


A 


2016 


22. 


NA 


NA 


प्रबंधन ऑ जीवनचक्र (पहला 
पुनरीक्षण) 
आई एस/ आई एस ओ 15529 : 2010 | 20 जुलाई 
प्रकाशिकी एवं फोटोनिक्स - ऑप्टिकल 2016 
ट्रान्सफर फंक्शन – सैम्पलड इमेजिंग 
सिस्टम के माडयूलेशन ट्रांसफर फंक्शन 
( एमटीएफ ) की मापन का सिध्दांत 
आई एस 15671 : 2016/ आई एस 20 जुलाई 
ओ/ आई ई सी 18045 : 2008 सुरक्षा 2016 
प्रौधोगिकी – सुरक्षा तकनिकी - सुचना 
प्रौघोगिकी की सुरक्षा के लिये मूल्यांकन 
के मापदंड (पहला पुनरीक्षण ) 
| आई एस 16313 (भाग 1) : 
2016/ आई ई सी 60864- 1 : 1986 
प्रसारित ट्रांसमीटर अथवा ट्रांसमीटर 
तंत्र एवं पर्यवेक्षी उपस्कर के बीच 
अंतर्सम्बंध का मानकीकरण भाग 1 
समर्पित अंतर्सम्बंध द्वारा तंत्र के लिए 
इंटरफेस मानक 
आई एस 16320 : 2016/ आई ई सी 20 जुलाई 
61566 : 1997 रेडियो आवृति विघुत 2016 
चुम्बकीय क्षेत्रों के लिए प्रकटन - 
आवृति सीमा 100 kHz से 1GHz में 
क्षेत्र क्षमता 
आई एस 16321 ( भाग 1) : 

20 जुलाई 
2016/ आई ई सी 62273- 1 : 2007 2016 
रेडियो ट्रांसमीटर के लिए मापन की 
पध्दतियाँ भाग 1 स्थलीय डिज़िटल 
ट्रांसमीटर के निष्पादन की विशेषताएँ 
आई एस 16440 : 2016 स्टेनलैस 20 जुलाई 
स्टील के दूध के डिब्बे - विशिष्टि 

2016 
आई एस 16460 : 2016/ आई एस ओ 20 जुलाई 

2016 
17555 : 2003 प्लास्टिक - फिल्म 
और चद्दर - दिअक्षीय विकसित 
पालिप्रापिलीन ( पीपी ) फिल्म 
आई एस 16459 : 2016/ आई एस ओ - 20 जुलाई 
17557 : 2003 प्लास्टिक – फिल्म 2016 
और चद्दर – ढलवां विकसित 
पालिप्रापिलीन (पीपी) फिल्म 
आई एस 16506 ( भाग 1) : 

20 जुलाई 
2016/ आई एस ओ 9211 - 1 : 2010 2016 
प्रकाशिकी एवं फोटोनिक्स – आप्टिकल 
लेपन भाग 1 परिभाषा 


23 . 


NA 


NA 


24. 


NA 


NA 


25. 


NA 


NA 


26 . 


NA 


NA 


NA 


NA 
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28 . 


NA 


NA 


20 जुलाई 
2016 


29 . 


आई एस 16542 : 2016 समस्त ग्लास 
इवेक्यूएटिड नलिका सौर संग्राहक हेतु 
भंडारण पानी की टंकी - विशिष्टि 
आई एस/ आई एस ओ 20022-6 : 
2013 वित्तीय सेवाएँ - सार्वभौमिक 
वित्तीय उघोग संदेश योजना भाग 6 
संदेश परिवहन अभिलक्षण 


NA 


NA 


20 जुलाई 
2016 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग , 
नई दिल्ली -110002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता, चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: 
अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल, भुवनेश्वर , कोयंबतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर, नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री 
हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है। 


संदर्भ: पब / 3/ 3/ 2015 ] 
पी . एम. पंतूलू , वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण ) 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

New Delhi, the 20th July , 2016 


___ S . 0 . 2526 ( E). - In pursuance of Clause ( b) of sub -rule ( 1 ) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules , 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that theIndian Standards, particulars of which are given 
in the second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . 
The particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently 
till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 


No . & Year of the Indian 
Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled, 

if any 


Date of 
cancellation 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


20 July 2016 


IS 6085 : 1979 


20 July 2016 


IS /ISO 491 : 2002 
Cinematography - 35 mm 
Motion Picture Film and 
Magnetic Film - Cutting and 
Perforating Dimensions 


20 July 2016 


IS 1925 : 2016 Bidis - 
Specification ( Fourth Revision ) 


IS 1925 : 1992 ( Third 

Revision ) 


20 July 2016 


3 . 


20 July 2016 


IS 2071 ( Part 1 ) : 1993 


20 July 2016 


IS 2071 ( Part 1 ) : 2016/IEC 
60060 - 1 : 2010 High- Voltage 
Test Techniques Part 1 General 
Definitions and Test 
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Requirements ( Third Revision ) 


IS 7749 : 2016 Walnuts - 
Specification ( First Revision ) 


20 July 2016 


IS 7749 : 1975 


20 July 2016 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 7920 (Part 4 ) : 2016 / ISO 
3534 - 4 : 2014 Statistics - 
Vocabulary and Symbols Part 4 
Survey Sampling 


20 July 2016 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO 8573 - 9 : 2004 
Compressed Air Part 9 Test 
Methods for Liquid Water 
Content 


7 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 13360 ( Part 2/ Sec 1) : 
2016 / ISO 293 : 2004 Plastics - 
Methods of Testing Part 2 
Sampling and Preparation of 
Test Specimens Section 1 
Plastics - Compression 
Moulding of Test Specimens of 
Thermoplastic Materials ( First 
Revision ) 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 13360 ( Part 2 /Sec 7 ) : 
2016 / ISO 294 - 3 : 2002 Plastics 
- Methods of Testing Part 2 
Sampling and Preparation of 
Test Specimens Section 7 
Injection Moulding of Test 
Specimens of Thermoplastics 
Materials - Small Plates 
(Second Revision ) 


20 July 2016 


ΝΑ 


NA 


IS 13360 (Part 3 /Sec 10 ) : 
2016 /ISO 1183 - 1 : 2012 Plastics 
- Methods of Testing Part 3 
Physical and Dimensional 
Properties Section 10 
Determination of Density of 
Non -Cellular Plastics - 
Immersion Method , Liquid 
Pyknometer Method and 
Titration Method 


10 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 13360 (Part 3 / Sec 11 ) : 
2016 /ISO 1183 - 2 : 2004 Plastics 
- Methods of Testing Part 3 
Physical and Dimensional 
Properties Section 11 
Determination of Density of 
Non - Cellular Plastics - Density 
Gradient Column Method 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 13360 (Part 3/Sec 12 ) : 
2016 /ISO 1183- 3 : 1999 Plastics 
- Methods of Testing Part 3 
Physical and Dimensional 
Properties Section 12 
Determination of Density of 
Non -Cellular Plastics - Gas 
Pyknometer Method 
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12 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 13706 (Part 2 ) : 
2016 /ISO /IEC 8650-2 : 1997 
Information Technology - Open 
Systems Interconnection - 
Protocol Specification for the 
Association Control Service 
Element: Protocol 
Implementation Conformance 
Statement (PICS ) Performa 


13 . 


20 July 2016 


NA 


ΝΑ 


IS 13768 : 2016 /ISO 3164 : 
2013 Earth -Moving Machinery 
- Laboratory Evaluations of 
Protective Structures - 
Specifications for Deflection 
Limiting Volume (Second 
Revision ) 


14 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 13920 : 2016 Ductile Design 
and Detailing of Reinforced 
Concrete Structures Subjected 
to Seismic Forces - Code of 
Practice ( First Revision ) 


15 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 14820 (Part 1) : 2016 /ISO 
11146 - 1 : 2005 Lasers and 
Laser-Related Equipment - Test 
Methods for Laser Beam 
Widths, Divergence Angles and 
Beam Propagation Ratios Part 1 
Stigmatic and Simple 
Astigmatic Beams (First 
Revision ) 


16 . 


20 July 2016 


IS 14820 : 2000 


20 July 2016 


IS 14820 (Part 3 ) : 
2016 / ISO /TR 11146 - 3 : 2004 
Lasers and Laser -Related 
Equipment - Test Methods for 
Laser Beam Widths, Divergence 
Angles and Beam Propagation 
Ratios Part 3 Intrinsic and 
Geometrical Laser Beam 
Classification , Propagation and 
Details of TestMethods ( First 
Revision ) 


17 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 15223 : 2016 Automotive 
Vehicles - Interior Fittings - 
Specification (First Revision ) 


18 . 


20 July 2016 


IS 15256 (Part 2) : 
2011/ISO 11568 - 2 : 2005 


20 July 2016 


IS 15256 (Part 2 ) : 2016 / ISO 
11568 -2 : 2012 Financial 
Services - Key Management 
(Retail) Part 2 Symmetric 
Ciphers, Their Key 
Management and Life Cycle 
(First Revision ) 


19 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS /ISO 15529 : 2010 Optics and 
Photonics - Optical Transfer 
Function - Principles of 
| Measurement of Modulation 
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Transfer Function (MTF ) of 
Sampled Imaging Systems 


20. 


20 July 2016 


IS 15671 : 2006 


20 July 2016 


IS 15671 : 2016 /ISO /IEC 18045 :| 
2008 Information Technology - 
Security Techniques - 
Methodology for IT Security 
Evaluation (First Revision ) 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 16313 (Part 1 ) : 2016 /IEC 
60864 - 1 : 1986 Standardization 
of Interconnections Between 
Broadcasting Transmitters or 
Transmitter Systems and 
Supervisory Equipment Part 1 
Interface Standards for Systems 
Using Dedicated 
Interconnections 


1566 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 16320 : 2016 / IEC 61566 : 
1997 Measurement of Exposure 
to Radio Frequency 
Electromagnetic Fields - Field 
Strength in the Frequency 
Range 100 kHz to 1 GHz 


23 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 16321 (Part 1) : 2016 / IEC 
62273 - 1 : 2007 Methods of 
Measurement for Radio 
Transmitters Part 1 Performance 
Characteristics of Terrestrial 
Digital Television Transmitters 


20 July 2016 


NA 


IS 16440 : 2016 Stainless Steel 
Milk Cans - Specification 


NA 


25 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 16460 : 2016 /ISO 17555 : 
2003 Plastics - Film and 
Sheeting - Biaxially Oriented 
Polypropylene ( PP ) Films 


26 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 16459 : 2016 /ISO 17557 : 
2003 Plastics - Film and 
Sheeting - Cast Polypropylene 
(PP ) Films 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS 16506 (Part 1) : 2016 /ISO 
9211- 1 : 2010 Optics and 
Photonics - Optical Coatings 
Part 1 Definitions 


28 . 


20 July 2016 


ΝΑ 


NA 


IS 16542 : 2016 Direct Insertion 
Type Storage Water Tank for 
All Glass Evacuated Tubes 
Solar Collector - Specification 


29 . 


20 July 2016 


NA 


NA 


IS /ISO 20022 -6 : 2013 
Financial Services - Universal 
Financial Industry Message 
Scheme Part 6 Message 
Transport Characteristics 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah 
Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and also Branch 
Offices : Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , 
Pune, Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis. in . 
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